64. Ausstromung von Gasen und Damp fen aus Miindungen.
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wenig vom Drucke abhangt und bei Gasen nur durch die Temperatur (nicht durch den Druck) bedingtrist. w hangt also bei gleicher Anf angs-temperatur der Gase nur vom Uberdruckverhaltnis ab und ist daher bei Gasen vom absoluten Druck ganz, bei gesattigten Dampfen fast unabhangig.
Tragt man zu den Druckverhaltnissen palp^ deren Wert sich zwischen 1 und 0 bewegt, als Abszissen die Werte von ip als Ordinaten auf. Fig. 113, so erkennt man, daB yj und daher die bei festem Innen-
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druck mit ip proportionale AusfluBmenge mit abnehmendem AuBen-druck nicht unbegrenzt zunimmt, sondern bei einem bestimmten (von k abhangigen) "Dberdruckverhaltnis einen groBten Wert erreicht und alsdann wieder kleiner wird. Fur ein absolutes Vakuum im AuBenraum (pajpi=^) wiirde sich sogar, wie bei palpi==l3 6r5ec = 0 ergeben. Dies ist nun unmoglich, denn es liegt auf der Hand, daB in einen Baum, in welchem jeder Gegendruck beseitigt ist, Gase und Dampfe erst recht ausstromen. Bis dahin ist daher die Gewichtsformel keinesfalls giiltig. Es ist iiberhaupt unwahrscheinlich, daB bei abnehmendem AuBendruck (oder bei steigendem Innendruck) von einem gewissen Wert desselben an die AusfluBmenge kl einer als bei starkerem Gegendruck werdeii sollte. Versuche haben vielmehr bewiesen, daB die AusfluBmenge von einem gewissen Uberdruckverhaltnis an unver-
Schiile, Thermodynamik I.   4. Aufl.                                                         21, andert an der Zustandsanderung selbst nicht s.
